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na pólrocze zimowe roku szkolnego 1903/904. 


Uwagi ogólne. 

г) Wszystkie przedmioty, jeżeli те sq wyraźnie jako bezpłatne ozna- 
czone, będą wykładane za opłatą najmniejszego czesnego i do nich stosuje 
się prawo uwolnienia od całego lub połowy czesnego. 

2) Przedmiot, jedną gwiazdką oznaczony, wykładany będzie za opłatą 
najmniejszego czesnego, bez względu na otrzymane uwolnienie. 

3) Przedmiot, dwiema gwiazdkami oznaczony, będzie wykładany za 
opłatą wyższego czesnego, без względu na otrzymane uwolnienie. 

4) Każdy przedmiot, w takim języku wykładany · będzie, w jakim 
jest ogłoszony. 


A) Wydział teologiczny. 

E dogmatica fundamentalt, tractatus: De existentia Det, de vera religione, 
de revelatione, de traditione et sacra Scriptura, 5 horas per hebdo- 
madem,; fer. IL, TIL, ТУ. V. et. VI. h: 9g—10, Lect. No. 33. Prof. 
p. o. Dr. Gabryl. 

Filosofia: Rok I; Logika i Noetyka, 2 godziny tygodniowo, w ponie- 
działki i wtorki od 8—9, tamże; Tenże. — Rok I i II: Psycho- 
logia, 2 godziny tygodniowo, we środy i piątki od 8-0, w sali 
Nr. 39; Tenże. 

In seminario elucidabuntur selecta capita ex summa theol.: D. Thomae 

. Aquinatis, 1 hora per hebdomadem, fer. V., h. 8—9, Lectorium 
No. 3; Idem. 
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Introductio generalis in libros ss. Vet. Test, 6 horas per hebdomadem, 
fer. IL, III. et IV., h. 10—12. Lect. No. 32; Prof. p. o. Dr. Knapiński. 

Linguae ۵ rudimenta, 3 horas per hebdomadem, fer. V, h. 10— 11 
et fer. VI. h. 10—12, ibidem; Idem. 

Gramatyka języka chaldejskiego i syryjskiego, 2 godziny tygodniowo, pó- 
żniej oznaczyć się mające w sali Nr. 4; Doc. pryw. Dr. Golba. 

Hermeneutica sacra, 4 horas per hebdomadem. fer. V. h. 11—12 et fer. 
VI. h. 9—12, Lect. No. 5; Prof, p. o. Dr. Spis. 

Exegesis capitum selectorum ex Evangeliis, 5 horas per hebdomadem, 
fer. II. et IV. h. r1—12 et fer. III. h. 9 —12, ibidem; Idem. 
Exegesis sublimior Epistolae b. Pauli ad Titum, 2 horas per hebdoma- 

dem, fer. IL et IV. h. 12—1, ibidem; Idem. 

СЕ dogmatica speciali tractatus: De Deo uno, Trino, Redemptore, Mariolo- 
gia, 9 horas per hebdomadem, fer. IL. h. 9—11, fer. III. h. 8-0, 
fer. IV. et V. h. 9—11, Sabbato h. 8—10, Lect. No 4. (Nazwisko 
wykladajacego zostanie później ogłoszone). 

Historia ecclesiastica, inde a primo aevo usque ad saeculum XVI, 9 ho- 
ras per hebdomadem, fer. IL, ПГ, IV: et VI hiso 12 fer. V. Ћ. 
10 —11, Lect. No. 4; Prof. p. o. Dr. Chotkowski. 

Ćwiczenia w seminaryum history kościelnej, 1 godzina tygodniowo, we 
czwartki od 11—12, w sali Nr. 3; Tenże. 

E theologia тогай: De praeceptis divinis et de sacramentis, 9 horas per 
hebdomadem, fer. Il, HL, IV. et VI. بط‎ 8—10, fer. V. h 9—10, 
Lect. No. 4; Prof. p. o. Dr. Trznadel. 

lus canonicum, 7 horas рег hebdomadem, fer. П. et V. h. 11 — 12, fer. 
III. et VI. h. 10—12, fer. IV. b: 10—11, Lect. No. 2; Prof. p. o. 

. Dr. Gromnicki. 

O cenzurach kościelnych, 2 godziny tygodniowo, w poniedziałki i czwartki 
od 10—11, tamże; Tenże. 2 

Teología pasterska, 9 godzin tygodniowo (nazwisk» wykladajacego i go- 
dziny wykładu zostaną później ogłoszone). ۰ 


B) Wydział prawa 1 ۰ 


I. Encyklopedya prawa. 


Encyklopedya prawa, 2 godziny tygodniowo, w piątki i soboty od 12—1 
w sali Nr. 66; Prof. p. z. Dr. Fierich. | 


II. Prawo rsymskte. 


Historya i instytucye rzymskiego prawa prywatnego, 4 godziny tygodniowo 
we wtorki, środy i czwartki od 12— 1, a w soboty od 8-0 w sali 
Nr. 66; Prof. p. n. Dr. Wróblewski. 

Prawo rzymskie (część ogólna pandektów), 6 godzin tygodniowo, codzien- 
nie od 11—12 w sali Nr. 66; c. k. Radca Dworu, Prof. p. z. Dr. 
Zoll (senior). 

Rzymskie prawo familijne, 1 godzina tygodniowo, w poniedziałki od 
12—1 узан Nr. 66; Tenże. 

Rzymskie prawo spadkowe 3 godziny tygodniowo, w środy, czwartki 
i piątki od 8—9, w sali Nr. 66; Prof. p. n. Dr. Wróblewski. 

Zgaśnięcie zobowiązań, 1 godzina tygodniowo, we wtorki od 6—7 
w sali Nr. 66; Tenże. 


111. Prawo niemiecki 1 polskie, historya prawa austryackiego. 


Historya prawa niemieckiego, 5 godzin tygodniowo, codziennie prócz so- 
bót, od 10—11, w sali Nr. 66; Prof. p. n. Dr. Estreicher. 
Historya prawa i państwa polskiego, 4 godziny tygodniowo, w ponie- 
działki, wtorki, środy i czwartki od 9— 10 w sali Nr. 62; Prof. p. 

z. Dr. Piekosiński. 

Źródła prawa polskiego, 2 godziny tygodniowo, w piatki i soboty od 
9—10, tamże; Tenże. 

Ustrój Polski od XVI—XVIII wieku, 2 godziny tygodniowo, w czwartki 
i piątki od 6—7 w sali Nr. 35; Doc. pryw. Dr. Kutrzeba. 

Zarys rozwoju handlu w Polsce, 1 godzina tygodniowo, w poniedziałki 
od 6—7, tamże; Tenże. 

Historya państwa i prawa publicznego austryackiego, 5 godzin tygodniowo, 
codziennie prócz sobót, od 9—10, w sali Nr. 66; Prof. p. z. Dr. 
Ulanowski 

Seminaryum z prawa polskiego; Prof. p. z. Dr. Ulanowski p. niżej 
pod IV. 


IV. Prawo kościelne. 


Prawo kościelne, 3 godziny tygodniowo w poniedziałki, środy i piatki 
od 10—11, w sali Nr. 62; Prof. p. z. Dr. Ulanowski. 

Prawo małżeńskie kościelne i austryackie, 3 godziny tygodniowo, we wtorki, 
czwartki i soboty, od 10—11, tamże; Tenże. 


6 


Proces kanoniczny z szczególnem uwzględnieniem kościelnego prawa kar- 
nego, 2 godziny tygodniowo, w poniedziałki i środy od 11—12, 
w sali Nr. 62; Prof. p. n. Dr. Brzeziński. 

Nauka o urzędach kościelnych, 2 godziny tygodniowo, we wtorki i czwartki 
od 11—12, tamże; Tenże. 

Seminarjum z prawa kościelnego i polskiego, 2 godziny tygodniowo, we 
środy od 6 —8 wieczór, w sali Nr. 34; Prof. p. 2. Dr. Ulanowski. 

Ćwiczenia egsegetycsne w źródłach prawa kościelnego, ۲ godzina tygo- 
dniowo, w piątki od 11—12, w sali Nr. 34; Prof. p. n. Dr. Brze- 
ziński. 


V. Prawo prywatne (powszechne i handlowe) i postępowanie 
sądowo-cywilne. 


Austryackie prawo cywilne, 9 godzin tygodniowo, codziennie од 12—1'/, 
w sali Nr. 35; Prof. p. z. Dr. Zoll (junior). 
Austryackie prawo hipoteczne, 3 godziny tygodniowo, w poniedziałki 
i wtorki od 8'/,— 10 w sali Nr. 43; Prof. p. n. Dr. Jaworski. 
Austryackie ustawodawstwo agrarne, 3 godziny tygodniowo, w czwartki 
i piątki od 6—71/, tamże; Tenże. 

Austryackie prawo małżeńskie; Prof. p. z. Dr. Ulanowski p. wyżej 
pod IV. 

Prawo międzynarodowe prywatne 5 szczególnem uwzględnieniem prawa 
austryackiego ; Doc. pryw. Dr. Rostworowski p. niżej pod VIII. 

Seminarjum = prawa cywilnego austryackiego (dla sluchaczy z IV. roku), 
2 godziny tygodniowo, we środy od 6—8 w.sali Nr. 34; Prof. p. 
z. Dr. Zoll (junior). 

Prawo handlowe, 4 godziny tygodniowo, w poniedziałki, wtorki, środy 
i czwartki, od 1o— را‎ w sali Nr. 43; Prof. p. z. Dr. Górski. 

Giełda i czynności giełdowe, w piątki od 10— 11, w sali Nr. 43; tamże, 
Tenże. 

Postępowanie sądowo cywilne, 6 godzin tygodniowo, codziennie od 11—12, 
w sali Nr. 43; Prof. p. z. Dr. Fierich. 

Część ogólna ordynacyi egzekucyjnej, (publicum), 1 godzina tygodniowo, 
w poniedziałki, od 6—7 tamże; Tenże. 


VI. Prawo karne. 


Austryackie prawo karne, 5 godzin tygodniowo; codziennie prócz sobót 
od 11—12, w sali Nr. 35; Prof. p. z. Dr. Krzymuski, 

Austryackie prawo prasowe, 3 godziny tygodniowo, w środy i soboty od 
5—61/, w sali Nr. 39; Doc. pryw. Dr. Makarewicz. 
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Seminaryum z prawa karnego, 2 godziny tygodniowo, we czwartki od 
6—8, w sali Nr. 34; Prof. p. z Dr. Krzy muski. 
UWAGA: Prof. Dr. Rosenblatt w tem pólroczu wykladaé nie bedzie. 


VIT. Prawo polityczne. 


Prawo polityczne ogólne 2 austryackte, 5 godzin tygodniowo, codziennie prócz 
sobót od 10— 11 w sali Nr. 35; Ekscl. Prof. p. z. Dr. Bobrzyński. 


VIII. Prawo narodów i międzynarodowe prywatne i karne. 


Prawo międzynarodowe prywatne z szczególnem uwzględnieniem prawa 
„austryackiego, 2 godziny tygodniowo, w piątki od 9—10, w soboty 
od 10—11, w sali Nr. 43; Doc. pryw. Dr. Rostworowski. 


IX. Ekonomia poliżyczna. 


Ekonomia polityczna (część 1. Teorya ekonomii); 5 godzin tygodniowo, 
codziennie prócz sobót, od 9—ro w sali Nr. 35; Prof p. n. Dr. 
Czerkawski. 

Ekonomia polityczna (część TI. Polityka ekonomiczna), 5 godzin tygodniowo 
codziennie prócz poniedziałków od 5—6, w sali Nr. 66; Prof. p. 2. 
Dr. Milewski. RZĘS: 

Ustawodawstwo skarbowe austryackie, д godziny tygodniowo, we środy, 
czwartki, piątki i soboty od 9—ro w sali Nr. 43; Prof. p. n. 
Dr. Leo. | QE 

Seminaryum ekonomiczne, 2 godziny tygodniowo, we wtorki od 6—3, 
w sali Nr. 34; Prof. p. n. Dr. Czerkawski. 


X. Statystyka. 


XI. Rachunkowość państwowa. 


Rachunkowość państwowa, 3 godziny tygodniowo, w poniedziałki, wtorki 
i środy od و8‎ rano, w sali Nr. 40; Prof. p. n. Dr. Cyfrowicz. 


XII. Medycyna sądowa. 
Medycyna sądowa z demonstracyami, 4 godziny tygodniowo, we czwartki 
piatki i soboty od 8—9 rano, i w soboty od 4—5, w sali Nr. 43; 
Prof. p. z. Dr. Wachholz. 


UWAGA: Ogłoszenie co do wykładów nauki administracyi i austryackiego prawa admini- 
stracyjnego nastąpi później. 


C) Wydzial lekarski. 


Anatomia opisowa ciała ludzkiego, część l, 6 godzin tygodniowo, со- 
dziennie nie wyłączając sobót od 12—1, w Zakładzie anatomii opi- 
sowej; Prof. p. z. Dr. Kostanecki. 

Ćwiczenia praktyczne w anatomii ciała ludzkiego, codziennie od 9—6 
(liczy się za kurs 6-cio godzinny), tamże; Tenże. 

Anatomia topograficzna, 2 godziny tygodniowo, później oznaczyć się ma- 
jące, w Zakładzie anatomii opisowej; Doc. pryw. Dr. Bochenek. 

Zarys embryologii experymentalnej, 1 godzina tygodniowo, później ozna- 
czyć się mająca, w Zakładzie anatomii opisowej; Doc. pryw. Dr. 
Godlewski. 

Fizyologia część 1. (krew, limfa, układ mięśniowy i nerwowy, krążenie 
krwi, oddychanie i trawienie), 5 godzin tygodniowo, w poniedziałki 
i wtorki od 10—11, we środy, czwartki i piątki od 9—10, w Za- 
kladzie fizyologicznym; Prof. p. z. Dr. Cybulski. 

Ćwiczenia fizyologiczne, 3 godziny tygodniowo, w poniedziałki i wtorki 
do 8—9!/, rano, tamże; Tenże. 

Histologia ogólna i szczegółowa, 5 godzin tygodniowo, w poniedziałki 
i wtorki od 11—12, we środy, czwartki i piątki od 10—11, w Za- 
kładzie fizyologicznym; Doc. pryw. Dr. Maziarski. 

Chemia dla medyków, 5 godzin tygodniowo, codziennie od 11—12, w Za- 
kładzie chemii lekarskiej; Prof. p. z. Dr. Stopczański. 

Ćwiczenia chemiczne dla medyków, 4 godziny tygodniowo, w dniach pó- 
źniej oznaczyć się mających od 4—6, tamże; Tenże. 

Chemia lekarska zastosowana. 3 godziny tygodniowo, w poniedziałki, 
wtorki i środy od 8—9, dla uczniów, którzy zamierzają w przy- 
szlem półroczu uczęszczać na ćwiczenia lekarsko-chemiczne, tamże; 
Tenze 

** Pracownia dla ćwiczeń w chemii sądowej i hygienicsnej dla lekarzy 
kandydatów do egzaminu fizykackiego, w godzinach dowolnych, 
(czesne 12 kor.), tamże; Tenże. 

Pracownia lekarsko-chemiczna dla ćwiczeń samodztelnych, otwarta codzien- 
nie w godzinach dowolnych (czesne 21 kor.), tamże; Tenże. 
Chemia sądowa, 2 godziny tygodniowo, później oznaczyć się mające; 

Doc. pryw. Dr. Seńkowski. 

Chemia produktów spożywczych, 2 godziny tygodniowo, później oznaczyć 
się mające; Tenże. 

Anatomia patologiczna, 5 godzin tygodniowo, codziennie od 12— I, w Col- 
legium medicum; Prof. p. z. Dr. Browicz. 


9 


Ambulatoryum otyatryczne, 3 godziny tygodniowo, później oznaczyć sie 
mające, w szpitalu św. Łazarza; Tenże. 

Ćwiczenia w sekcyach patologicznych, 3 godziny tygodniowo, w ponie- 
działki, środy i piątki od 1—2, w Collegium medicum; Prof. p. n. 
Dr. Ciechanowski. і 

Ćwiczenia w histologii patologicznej, 4 godziny tygodniowo, w soboty 
i niedziele od 10—12, tamże; Tenże. 

Patologia ogólna i doświadczalna, 5 godzin tygodniowo, codziennie od 
11—12 w Collegium medicum; Prof. p. z. Dr. Klecki 

Farmakologia i katagrafologia, 5 godzin tygodniowo, codziennie od то 
do 11, w Collegium medicum; Prof. p. z. Dr. Lazarski. 

Farmakognożya, 5 godzin tygodniowo, codziennie od 11 — 12, tamże; 
Teze. 

Farmakognozya 2 ćwiczeniami mikroskopowemi, dla PP. lekarzy kandy- 
datów do egzaminu fizykackiego, kurs 8-mio tygodniowy (czesne 
50 kor) w Collegium medicum; Doc. pryw. Dr. Lemberger. 

Klinika chorob wewnętrznych wraz z wykładem patologii i terapii szcze- 
gółowej chorób wewnętrznych, 10 godzin tygodniowo, codziennie od 
8—10, w klinice chorób wewnętrznych; c. k. Radca Dworu p. z. 
Dr. Korczyński. 

Ambulatoryum kliniczne chorób jamy brzusznej, 2 godziny tygodniowo, 
w soboty od 8— 10, w klinice chorób wewnętrznych; Prof. p. z. 
Dr. Jaworski. 

Ćwiczenia w klinicznych metodach badania mikroskopowego i chemicznego, 
3 godziny tygodniowo, w soboty od 12—3, w kursach 8-mio ty- 
godniowych. Liczba uczestników ograniczona, tamże; Tenże. 

Dyagnostyka lekarska praktycznie wykładana na chorych w szpitalu św. 
Lazarza, 4 godziny tygodniowo, we wtorki i środy od 6—8 wie- 
czór (liczba uczniów nieograniczona); Prof. p. n. Dr. Pareński. 

Cwiczenia w badaniu fizycznem chorych wraz z wykładem o jego pod- 
stawach naukowych, 11), godziny tygodniowo, w soboty od 8—9!/, 
rano (czesne 10 kor. 50 hal), uczniów tylko 16, w szpitalu św. 
Łazarza; Tenże. 

O etyologii chorób zakaźnych z demonstracyami bakteryologicznemi 2 przed- 
stawientem chorych w szpitalu św. Łazarza, 2 godziny tygodniowo, 
później oznaczyć się mające; Prof. n. t. Dr. Ponikło. 

Nauka perkusyi i auskultacyt oraz innych metod fizycznego badania ۰ 
2 teoretycznem изазадтетет 2 z ćwiczeniami praktycznemi, 5 go- 
dzin tygodniowo, w poniedziałki i wtorki od 5—6!/;, we środy od 
5—7, w klinice chorób wewnętrznych; Doc. pryw. Dr. Korczyński. 
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Balneoterapia kliniczna, 1 godzina tygodniowo, w poniedziałki od 6!/, 
do 7!/, tamże; Tenże. 

Kursa praktyczne laryngologii wraz z rynología, 5 godzin tygodniowo 
codziennie od 10—11, po 6 tygodni dla każdej grupy słuchaczy, 
w szpitalu św. Łazarza; Prof. p. z. Dr. Pieniążek. 

Ćwiczenia w badaniu gardła, nosa, krtani i tchawicy nie okazujacych 
zboczeñ, obok anatomii topograficznej i fizyologii tychże, 2 godziny 
tygodniowo, w soboty od 4—6, w sali wykładowej kliniki chorób 
skórnych w szpitalu św. Łazarza; Doc. pryw. Dr. Baurowicz. 

Klinika chorób dzieci, 5 godzin tygodniowo, codziennie od 10—11, w szpi- 
talu św. Ludwika; Prof. p. z. Dr. Jakubowski. 

Choroby ostre zakaźne wieku dziecięcego wyłożone па oddziałach zaka- 
źnych szpitala św. Ludwika, 2 godziny tygodniowo, w soboty od 
10—12; Prof. p. n. Dr. Raczyński. 

Teoretyczno-praktyczny Ó-cio tygodniowy kurs szczepienia ospy, w godzi- 
nach później oznączyć się mających (czesne 10 kor. 50 hal.), tamże; 
Tenże. 

sczegółowa dyagnostyka chorób układu nerwowego na chorych w szpitalu 
św. Łazarza w oddziale chorób wewnętrznych, 2 godziny tygodniowo 
w soboty od 8—10; Prof. p. n. Dr. Domański. 
Ogólna i specyalna chirurgia 2 klinika chirurgiczna, 10 godzin tygodniowo, 
. codziennie od г1—1, w klinice chirurgicznej; Prof. p. z. Dr. Kader. 
dsebiyczne operacye dla starszych półroczy (publicum), 4 godziny tygo- 
dniowo od 9—11, w dniach później oznaczyć się mających, tamże; 
nem dies 

Practicum ortopedyczne (publicum), 11), godziny tygodniowo, później ozna- 
czyc się mającej, tamże; Tenże. 

O złamaniach i zwichnieniach kości łącznie z zakładaniem odnośnych opa- 
trunków chirurgicznych, 2 godziny tygodniowo, później oznaczyć 
się mające; Doc. pryw. Dr. Bossowski. 

Gruźlica kości i stawów, 2 godziny tygodniowo, później oznaczyć sie 
mające, w szpitalu św. Ludwika; Doc. pryw. Dr. Rutkowski. 

Ortopedya chirurgiczna, 3 godziny tygodniowo, w soboty od 3—5!/,; Doc. 
pryw. Dr. Chlumsky. 

** Praktyczny kurs mięsienia, 5 godzin tygodniowo, codziennie od 11—12, 
(czesne. 60 kor.), liczba uczestników ograniczona; Tenże. 

Kurs sześciotygodniowy dentystyki, 5 godzin tygodniowo, codziennie od 
8—09 rano (czesne 6 kor. 30 h., w ambulatoryum dentystycznem, 
Rynek gł. 22, II. p.; Doc. pryw. Dr. Łepkowski. 

Cwiczenia w plombowaniu i wyrywaniu zębów, 3 godziny tygodniowo, 
ме wtorki, środy i piątki od 9— 10, (czesne 20 Ког.), tamże; Tenże. 
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** Technika dentystyczna, 3 godziny tygodniowo, w poniedziałki, czwartki 
i soboty od 8—9 rano, (czesne 50 kor., w prywatnej pracowni 
technicznej, tamże; Tenże. 

Wykłady patologii i terapii chorób ocznych i poliklinika okulistyczna, 10 
godzin tygodniowo, codziennie od 12—2, w klinice okulistycznej; 
Prof. p.z. Dr. Wicherkiewicz. 

O operacyach ocznych z ćwiczeniami ua oczach zwierzęcych, 1 godzina 

` tygodniowo, w piątki od 11—12, tamże: Tenże. 

O wadach refrakcyi i akomodacji wraz z ćwiczeniami w doborze szkieł, 
3 godziny tygodniowo, później oznaczyć się mające, w klinice okuli- 
stycznej; Doc. pryw. Dr. Majewski. 

Klinika położniczo-ginekologiczna, 10 godzin tygodniowo, codziennie od 

· 10—12, w klinice położniczo-ginekologicznej; с. К Radca Dworu 
Prol. p. 2. Dr” Jordan. 

Fizyologia ciąży, porodu ۶ połogu, 2 godziny tygodniowo, we czwartki i piątki 
od 5—6, w małej sali Zakładu anatomii opisowej ; Prof. n. t. Dr. Rosner. 

Dyagnostyka położnicza na materyale kliniki położniczej, 2 godziny tygo- 
dniowo, w niedziele od 3—10, w sali wykładowej kliniki polozni- 
слет бепе: 

Ćwiczenia praktyczne w badaniu, rozpoznawaniu i leczeniu chorych gine- 
kologicznych, 2 godziny tygodniowo, w soboty od 10--12, w kli- 
nice ginekologicznej; Doc. pryw. Dr. Braun. 

Klinika chorób skórnych i wenerycznych, 5 godzin tygodniowo, we wtorki 
od 8—10, we czwartki i piątki od 81/,— 10, w szpitalu św. Łazarza; 
Prof. гр: n. Dr. Reiss. 

Histopatología skóry, 2 godziny tygodniowo, w soboty od 9—11, w sali 
kliniki dermatologicznej; Doc. pryw. Dr: Krzysztalowicz. 
Medycyna sądowa, część L, 5 godzin tygodniowo, w poniedziałki i wtorki 
od 4—6, we środy od 4—5, w Collegium medicum; Prof. p. z. 

Dr. Wachholz. 

Ćwiczenia w selecyach sądowo-lekarskich, | 2 godziny tygodniowo, później 
oznaczyć się mające, tamże; Tenże. 

Sześciolygodniowy kurs psychiatry: dla p. p. Doktorów kandydatów do 
egzaminu fizykackiego, 10 godzin tygodniowo, codziennie od 9 — ГІ, 
(czesne 50 K.), w szpitalu św. Łazarza; Prof. n. t. Dr. Żuławski. 

Hygiena в ćwiczeniami, у godzin tygodniowo, w poniedziałki, wtorki 
i czwartki od 3—4, we środy i piątki od 3—-5, w Zakładzie hy- 
gieny; Prof. p. z. O. Bujwid. | 

Zarasy zwierząt domowych i policja weterynaryjna, 2 godziny tygodniowo, 
później oznaczyć się mające, w Zakładzie weterynaryi (ul. św. Jana 
20, I. p.); Prof. p. n. Dr. Nowak: 


Wykłady dla kandydatów na znawców środków spożywczych. 


Ćwiczenia w rozbiorach fizyologiczno-chemicznych, trzy razy tygodniowo, 
przez pół dnia (czesne 12 kor.), w Zakładzie chemii lekarskiej; Prof. 
p. z. Dr. Stopczański. 

Ćwiczenia w rozbiorach chemicznych środków spożywczych i przedmiotów 
użytkowych, przez cały dzień (czesne 30 kor.), tamże; Tenże. 
Chemia sądowa i ćwiczenia w sądowo-chemicznych rosbiorach, trzy razy 
tygodniowo, przez pół dnia (czesne 12 kor.), tamże; Tenże. 
Historya naturalna roślinnych środków spożywczych z uwzględnieniem 

maleryałów aptecznych oraz najważniejszych środków trujących, 5 
godzin tygodniowo, codziennie od 9—10, w Collegium medicum; 
Doc. pryw. Dr. Lemberger. 
Badanie wody, 5 godzin tygodniowo, później oznaczyć się mające (kurs 
6-cio tygodniowy, w Zakładzie hygieny; Prof. p. z. O. Bujwid. 
Technologia cial organicznych, 4 godziny tygodniowo, później oznaczyć 
się mające; Doc. pryw. Dr. Marchlewski. 


UWAGA: Wykłady na tym Wydziale oznaczone »codziennie« odbywać się będą w każdym 
dniu powszedniem z wyjątkiem sobót. 


D) Wydział filozoficzny. 
Nauki filozoficzne 2 pedagogiczne. 


Dwadzieścia pięć wieków rozwoju europejskiej filozofii (zarys całych jej 
dziejów od r. 600 przed Chr. do 1900), 5 godzin tygodniowo, co- 
dziennie prócz poniedziałków od 12—1, w sali Nr. 41; Prof. p. z. 
Dr. Straszewski. 

O metodach umiejętnych badań, 2 godzin tygodniowo, we środy i piątki 
od 6—7, tamże; Tenże. 

Seminarjum filozoficzne (oddział historyi filozofii), 2 godziny tygodniowo, 
w poniedziałki od 6—8 wieczór, w lokalu seminaryum; Tenże. 

Seminarjum pedagogiczno-dydaktyczne (oddzial ogólny), 2 godziny tygo- 
dniowo, w soboty od 7—9 wieczór, tamże; Tenże. 

Kwestya socyalna, 4 godziny tygodniowo, w poniedziałki, wtorki, czwar- 
tki i piątki od 8—9 rano, wsali Nr. 62; Prof. p.z. Dr. Pawlicki. 

Filozofia Karola Marxa, 1 godzina tygodniowo, we środy од 8—9 rano, 
tamże; Tenże. 

Seminaryum filozoficzne, 2 godziny tygodniowo, we wtorki od 6—8 wie- 
czór, w sali Nr. 32; Tenże. 
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Pedagogika w zarysie, 3 godziny tygodniowo, później oznaczyć sie ma- 
jace, w sali Nr. 66; c. k. Radca Rządu Doc. pryw. Dr. Kul- 
czyński. 

Konwersatoryum pedagogiczne. Ćwiczenia praktyczne w nauce gimnazyalnej, 
2 godziny tygodniowo, później oznaczyć się mające, w sali Nr. 36; 
Tenże. — Od czasu do czasu odwiedzanie lekcyi w gimnazyum 
św. Anny, w którem mogą brać udział p.p. słuchacze IV. r. lub ci 
p. p. którzy już studya ukończyli, jeżeli przynajmniej przez jedno 
pólrocze w konwersatoryum pedagogicznem udział brali. 

Poglądy fizyki na budowę świata, część II. (od Newtona do Laplacea), 
I godzina tygodniowo, we czwartki od 6-7; Doc. pryw. Dr. 
Heinrich. 

Zasadnicze pojęcia filozofii przyrody, 2 godziny tygodniowo, w ponie- 
działki i piątki od 6—7; Tenże. 

Konwersatoryum z filozofit brzyrody (referaty i dyskusye), 1 godzina ty- 
godniowo, później oznaczyć się mająca; Tenże. 


Nauki malematyczne i astronomia. 


Geometrya analityczna, 3 godziny tygodniowo, we wtorki, czwartki i pia- 
tki od 9—10, w sali Nr. 31; Prof. p. z. Dr. Żorawski. 

Geometrya różniczkowa, 2 godziny tygodniowo, w poniedziałki i środy 
od 9—10, tamże; Tenże. 

Seminaryum matematyczne (oddział I. a.) 2 godziny tygodniowo, w 50- 
boty od 8—10, tamże; Tenże. 
Seminaryum matematyczne (oddział І. b), 2 godziny tygodniowo, we 
wtorki i czwartki od 8—9, tamże; Tenże. E 
Wstęp do analizy, 2 godziny tygodniowo we wtorki i czwartki od 8—0, 
w sali Nr. 31; Prof. p. n. Dr. Zaremba. 

Rachunek całkowy, 3 godziny tygodniowo, w poniedziałki środy i piątki, 
od 8--0, tamże; Tenże. 

Seminaryum dla młodszych, 2 godziny tygodniowo, we wtorki od 4—6; 
tamże; Tenże. 

Seminaryum dla starszych, 2 godziny tygodniowo we środy od 4—6, 
tamże; Tenże. 
Rachunek waryacyjny, 3 godziny tygodniowo, w poniedziałki od 8— 10, 
w soboty od 8—0, w sali Nr. 31; Prof. p. n. Dr. Russjan. 
Geometrya rzutowa, 2 godziny tygodniowo, we środy od 8-10, tamże; 
Tenże 

Ogólny kurs geofizyki, 5 godzin tygodniowo. codziennie prócz sobót od 
od 10—11, w sali Nr. 31; Prof. p: z. Dr. Rudzki. 

UWAGA : Prof. n. t. Dr. Birkenmayer w tem półroczu wykładać nie będzie. : 
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Fisyka 2 chemia. 


Fizyka doświadczalna, część I., 5 godzin tygodniowo, codziennie 'prócz 
sobót od 10—11, w Zakładzie fizycznym: Prof. p. z. Dr. Wit- 
kowski. | 

Teorya ciepła, 2 godziny tygodniowo we wtorki od 4— 5, we czwartki 
ód $—6, tamże: Tenże. 

Ćwiczenia w pracowni fizycznej (dla matematyków i przyrodników), 
4 godziny tygodniowo, w soboty od 0--І, tamże; Tenże. 
OBW senta w pracowni fizycznej (dla medyków), 2 godziny tygodniowo, 

w soboty od 10—12, tamże; Tenże. 2 

Konwersatoryum fizyczne (publicum) 1 godzina tygodniowo, we wtorki 
od 5—6, tamże; Tenże i prof. Dr. Natanson. 

Zasady mechaniki teoretycznej, 5 godziń tygodniowo, codziennie prócz 
sobót o 11—12, w sali Nr. 31; Prof. p. z. Dr. Natanson. 
Chemia nieorganiczna, $ godzin tygodniowo, codziennie prócz sobót od 

11—12, w I: Zakładzie chemicznym; Prof. p. z. Dr. Olszewski. 

Ćwiczenia chemiczne dla farmaceutów 11. r, 15 godzin tygodniowo, co- 
dziennie prócz sobót od 3—6, tamże; Tenże. 

Ćwiczenia chemiczne dla przyrodników, о godzin tygodniowo, w ponie- 
działki, środy i piątki od 3—6, tamże; Tenże. 

Chemia farmaceutyczna, 4 godziny tygodniowo, we wtorki, środy, czwar- 
tki i piątki od 9—10, w II. Zakładzie chemicznym; Prof. p. z. 
Dr. Schramm. 

Ćwiczenia chemiczne dla przyrodników, 9 godzin tygodniowo, w dniach 
dowolnych prócz . sobót od 3—6, tamże; Tenże. 

Ćwiczenia chemiczne dla. rolników, 9 godzin tygodniowo, we środy, 
czwartki i piątki od 3--6, tamże; Tenże. 

O rweglowodanach, 1 godzina tyg godniowo, później oznaczyć się mająca; 
Prof. n. t. Dr. Bandrowski. 

Dynamika chemiczna, 1 godzina tygodniowo, w ET od 6—7 wieczór 
w Zakładzie chemicznym; Doc. pryw. Dr. Tolloczko. 

Osmotyczna teorya roztworów, 1 godzina tygodniowo, we wtorki od 6—7 


wieczór, tamże; Tenże. 
UWAGA: Doc. pryw. Dr. Marchlewski i Doc. pryw. Dr. Wróblewski w tem półroczu wykła- 
dać nie będą. 


Nauki przyrodnicze opisowe. 


Zasady geologii i petrografit, 2 godziny tygodniowo, we wtorki i czwar- 
tki od 12— 1, w Zakładzie geologicznym; Prof. p. z. Dr.Szajnocha. 

O budowie geologicznej Europy, 2 godziny tygodniowo we wtorki i czwartki 
od 5—6, tamże; Tenże. 
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Węgiel kopalny 2 olej skalny (publicum), 1 godzina tygodniowo, w piątki 
od 5—6, tamże; Tenże. 

Cwiczenia praktyczne w gabinecie geologicznym, 4 godziny tygodniowo, 
w godzinach dowolnych, tamże; Tenże. 

Paleontología systematyczna, 11: Zwierzęta kregowe, 3 godziny tygodniowo 
później oznaczyć się mające, w Zakładzie PEINE UM Doc. pryw. 
Dr. Grzy bowski. i 

Ćwiczenia paleontologiczne, 2 godziny ране оед później oznaczyć się 
mające, tamże; Tenże. 

Botanika ogólna, 3 godziny tygodniowo, we wtorki, środy i czwartki 
od 9—ro, w sali Nr. 41; Prof. p. z. Dr. Rostafiński. 

Przegląd skrytoptciowych, 2 godziny tygodniowo, w piątki od 4—6, 
tamże; Tenże. 

Systematyka roślin, 2 godziny tygodniowo, w poniedziałki od 4—6, 
tamże; Tenże. 

Ćwiczenia w pracowni botanicznej, 3 godziny” tygodniowo, ¿we wtorki 
od 10— 1; Tenże. 

Botanika ogólna, 3 godziny tygodniowo, we wtorki, środy i czwartki od 
9—10, w sali Nr. 41; Prof, p. z. Dr. Janczewski. 

Cwiczenia botaniczne dla przyrodników, 3 godziny ات‎ w. piatki 
od 10—1, w pracowni botanicznej; Tenże. 

Ćwiczenia botaniczne dla rolników, -2 godziny. tygodniowo, w. soboty 
9—11, tamże; Tenże. 

Chemia rolnicza, 5 godzin tygodniowo, codziennie prócz sobót od 8—9 
rano, w Collegium iuridicum ; Prof. p. z. Dr. Godlewski. 

Ćwiczenia w chemii rolniczej, 9 godzin tygodniowo, we środy, czwartki 
i piatki od 3—6, tamże; Tenże. 

Zasady zoologii, 3 godziny tygodniowo, w potiedzialki, BAUER i pie 
od 9—10, w Zakładzie zoologicznym; Prof. p. z. Dr. W ierzejski, ` 

Morfologia kręgowców, część ll. 2 godziny tygodniowo, we czwartki 
i piątki od 9— 10, tamże; Tenże. ; 

Ćwiczenia zoologiczne, 2 godziny tygodniowo; w soboty od 10—12, 
tamże;. Tenże. | ۱ 

O przeobrażeniu zwierząt, 1 godzina tygodniowo, później oznaczyć się 
mająca, w Zakładzie zoologicznym; -Doc. pryw. Dr. Garbowski, 

Propedeutyka zoologiczna, 2 godziny tygodniowo, -później oznaczyć się 
mające, tamże; yT en ze. | 

Biologia ogólna, 3 godziny tygodniowo, we toris; $rody i czwartki od 
9—10, w Zakladzie anatomii porównawezej; Doc. pryw. Dr. Sie- 
dlecki. 

Anatomia porównawcza i histología zwierząt domowych, 3 godziny tygo- 


dniowo, w poniedziałki od 9—10, we środy i czwartki od 12— 1, 
w Zakladzie anatomii porównawczej; Prof. p. n. Dr. Hoyer. 
Ćwiczenia w anatomii i histologii zwierząt domowych, 3 godziny tygo- 
dniowo, we wtorki od 2—4, w soboty od 9—10, tamże; Tenże. 
Zarys embryologíi experymentalnej, i godzina tygodniowo, później ozna- 
czyć się mająca; Doc. pryw. Dr. Godlewski. 
Mikrobiologia, część ogólna, 1 godzina tygodniowo, w środy, od 5—6, 
ul. św. Jana 1. 20, Prof. p. п. Dr. Nowak. 


Geografia i historya, oraz nauki pomocnicze tejże. 


Ogólna geografia fizyczna (ciąg dalszy), 2 godziny tygodniowo, w ponie- 
działki i wtorki od 10 II, w sali Nr. 41; Prof. p. z. Dr. Szwar- 
cenberg-Czerny. 

Ogólna geografia handlowa, 2 godziny tygodniowo, we czwartki i piątki 
od 10—11, tamże; Tenże. 

Ćwiczenia geograficzne, 2 godziny tygodniowo, we wtorki od 6—8 wie- 
czór, tamże; Tenże. 

Historya wieku XIX. od r. 1815, 5 godzin tygodniowo, codziennie prócz 
sobót od 8—g rano, w sali Nr. 40; c. К. Radca Dworu Prof. p. z. 
Dr. Zakrzewski. 

Seminaryum historyczne, 2 godziny tygodniowo, we środy od 6—8 wie- 
czór, w sali Nr. 63; Tenże. 

Pojęcia polityczne wieków średnich, V. (od XIIL—XV. wieku), 2 godziny 
tygodniowo, w poniedzialki i piątki od 5-6, w sali Nr. 33; Prof. 
p. z. Dr. Krzyżanowski. 

Literatura polityczna polska w XV w. 1 godzina tygodniowo, we wtorki 
od 12—1, tamże; Tenże. 

Dyplomatyka średniowieczna że szczególnem uwzględnieniem regestów, 3 
godziny tygodniowo, we czwartki od 5—6, w soboty od 3—5, 
w sali Nr. 66; Tenże. 

Era konstytucyjna monarchii austryackiej 1848—1867, 2 godziny tygo- 
dniowo, w środy i soboty od 9—10, w sali Nr. 62; Prof. p. n. 
Dr. Czermak. 

Historya grecka, 3 godziny tygodniowo, we wtorki i piątki od 6—7 
i we środy od 5—6, tamże; Tenże. 

Dzieje Polski Jagiellońskiej, 2 godziny tygodniowo, w poniedziałki i czwar- 
tki od 6—7 tamże; Tenże 

Seminaryum historyczne, 2 godziny tygodniowo, w sodoty od 5—7, 
w sali Nr. 41; Tenże. 

Historya Francyi i Anglii od XII.— XV. wieku, 5 godzin tygodniowo, 
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codziennie prócz sobót od 11—12, w sali Nr. 41; Prof. p.n: Dr. 


уу 1% Potkański. 


Początki państwa polskiego, 2 godziny tygodniowo, we czwartki i piątki 
od 11—12 tamże; Tenże. 


Historya sztuki 2 archeologia. 


Historya sztuki średniowiecznej, 3 godziny tygodniowo, w poniedziałki 
wtorki i środy od 12—1, w sali Nr. 23; c. К. Radca Dworu Prof. 
p. z. Dr. Sokolowski. 

Ćwiczenia praktyczne, 2 godziny tygodniowo, we czwartki i piątki od 
12--І, tamże; Tenże. 

sieje malarstwa w Holandyi w wieku XVII, 4 godziny tygodniowo, 
w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki od 3—4, ۷ sali Nr. 335 
Prof. p. n. Dr. hr. Mycielski, 

Cwiczenia praktyczne w źródłach do dziejów sztuki: > Żywoty artystów « 
Giorgia Vasari, Y godzina tygodniowo, w piątki od 3—4, tamże; 
Tenże. 

Kraków w średnich wiekach 2 за Zygmuntowskich czasów, 2 godziny 
tygodniowo; we wtorkii piątki od 7—8 wieczór (z obrazami świe- 
tlanymi), w sali Nr. 39; Doc. pryw. Dr. Kopera. 

UWAGA: Prof. p. z. Dr. Bieńkowski w tem półroczu wykładać nie będzie. 


Filologia słowiańska i sanskrycka. 


Składnia języka polskiego, 3 godziny tygodniowo, w poniedziałki, wtorki 
i środy od 11--12, w sali Nr. до; Prof. p. n. Dr. Łoś. 

Gramatyka języka czeskiego, 2 godziny tygodniowo, we czwartki i piątki 
od 11—12, tamże; Tenże. 

Seminaryum slawistyczne, 2 godziny tygodniowo, we czwartki i piatki 
od 5—6, w sali Nr. 37; Tenże. 

Konjugacya sauskrycka wraz 2 objasmianiem tekstów podług gramatyki 
Stenzlera (wydanie 7) 3 godziny tygodniowo, w poniedziałki od 
2—3, we czwartki od 2—4, w sali Nr. 2; Doc. pryw. Dr. Mań- 
kowski. 

UWAGA: Prof. p. n. Dr. Rozwadowski w tem półroczu wykładać nie będzie. 


Filología starożytna klasyczna. 


Państwo rzymskie i jego ustrój, 5 godzin tygodniowo, codziennie prócz 
sobót od 9—10, w sali Nr. 36; Prof p. z. Dr. Morawski. 
2 
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W Seminaryum łacińskiem: Satyry Fuwenalisa, 2 godziny tygodniowo, 
w poniedziałki od 4—6, tamże; Tenże. 

W proseminaryum łacińskiem: Lektura kursoryczna i ćwiczenia językowe, 
2 godziny tygodniowo, później oznaczyć się mające, tamże: Tenże. 

Starożytności greckie państwowe, 3 godziny tygodniowo, w poniedziałki, 
wtorki i środy od 10—11, w sali Nr. 36; Prof. p. z. Dr. Mio- 
doński. 

Literatura chrześciańsko łacińska, (część I.) 2 godziny tygodniowo, we 
czwartki i piątki od 10—11, tamże; Tenże. 

Starożytności sceniczne Greków i Rzymian, 5 godzin tygodniowo, co- 
dziennie prócz sobót od و8‎ rano, w sali Nr. 39; Prof. p. z, Dr. 
Sternbach. 

W seminaryum greckiem: Aischylosa Agamemnon 2 godziny tygodniowo, 
w soboty od 7—9 rano, tamże; Tenże. 7 

W proseminaryum greckiem: Objaśnianie Iliady Homera, 2 godziny ty- 
godniowo, w soboty od 9—11, tamże; Tenże. 


Filologia nowożytna i historya nowszych literatur. 


Kierunki literackie wieku XIX, w ich związku z filozofią, część ІП, 1 
godzina tygodniowo, w poniedziałki, od 3—4, w sali Nr. 62; Prof. 
n. t. Dr. Zdziechowski. 
Objaśnianie utworów Puszkina i Lermontowa (tylko dla slawistów), 2 go- 
dziny tygodniowo, w poniedziałki od 4—5, we wtorki od 3—4, 
ZPR W sali Nr. 41; Tenze. 
` Literatura. polska w wieku XIX, 3 godziny tygodniowo, we wtorki, środy 
i czwartki od 4-5, w saii Nr. 66; Ekscl. Prof. p. z. Dr. hr. Tar- 
nowski. 
Kochanowski i jego następcy, 2 godziny tygodniowo, w piątki i soboty 
od 4—5, tamże; Tenże. 
ار‎ najmniej 1 godzina | tygodniowo, później oznaczyć 
się mająca, (w potrzebie więcej, w sali Nr. 38; Tenże. 
Literatura polska średniowieczna, 2 godziny tygodniowo, we środy i pia- 
tki od 10—11, w sali Nr. 35; Prof. p. n. Dr. Windakiewicz. 
Liryka polska XIX. wieku, Y godzina tygodniowo. we czwartki od 10—11 
tamże; Tenże. 
Historya literatury. ruskiej, 2 godziny tygodniowo, w poniedziałki i wtorki 
od TOIT w sali Nr. до; Prof. p. 2. Dr. Tretiak. 
Objaśnianie staroruskich tekstów, 2 godziny tygodniowo, we środy 
i piątki od 10—11, tamże; Tenże. 
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Gramatyka języka ruskiego, 1 godzina tygodniowo, we czwartki od 10—11, 
tamże; Tenże. 

Über Goethes Leben und Werke, ILter Theil, 3 godziny tygodniowo, 
we czwartki, piątki i soboty od 3—4, wsali Nr. 39; Prof. p. z. Dr. 
Creizenach. 

Uber das Nibelungenlied und die deutsche Heldensage, 2 godziny tygo- 
dniowo, we wtorki i środy od 12—1, w sali Nr. 40; Tenże. 
Im germanistischen Seminar : 

1) Übungen für Anfánger, 1 godzina tygodniowo, w środy od 6-—7, 
w sali Nr. 36; Tenże. 

2) Grammatische Übungen, 1 godzina tygodniowo, w czwartki od 12— 1. 
w sali Nr. 40; Tenze. 

3) Erklärung ausgewählter Gedichte Goethes und Schillers, Y godzina 
tygodniowo, w środy od 7—8, w sali Nr. 36; Tenże. 

Historya literatury francuskiej w wieku XVII. i połowie XVIII; 3 go- 
dziny tygodniowo we środy, czwartki i piątki od 5—6, w sali Nr. 
225 Prot poz- DE Kawczyński. 

Gramatyka historyczna 2 praktyczna języka włoskiego, 2 godziny tygo- 
dniowo, w poniedziałki od 4—5, we wtorki od 5—6, tamże; Tenże. 

W seminaryum filologii romańskiej: a) ćwiczenia w języku francuskim 
i literaturze, 2 godziny tygodniowo, w poniedziałki od 5-7; 6) prace 
z zakresu języków i literatur romańskich, 2 godziny tygodniowo, 
w piątki od 6—8, tamże; Tenże. 


Nauka języków nowszych. 


Kurs elementarny języka amgielskiego, 2 godziny tygodniowo, we wtorki 
i piątki od 2—3, w sali Nr. 35; Lektor p. Michał Dziewicki, 

Cwiczenia ustne i piśmienne w języku angielskim, 2 godziny tygodniowo 
we środy i soboty od 2—3, tamże; Tenże. 

Tłumaczenie i objaśnianie autorów klasycznych, 2 godziny tygodniowo, 
w poniedziałki i czwartki od 2—3, tamże; Tenże. 

Kurs praktyczny języka francuskiego: Oddział I.: Nauka praktyczna zasad 
ogólnych, 2 godziny tygodniowo, w poniedziałki i środy od 2—3, 
w sali Nr. до; Lektor p. Pawel Rongier. 

Ćwiczenia ustne i piśmienne, Y godzina tygodniowo, w czwartki od 2—3, 
tamże; Tenże. 

Oddział IL: Opowiadania w jezyku francuskim. Ćwiczenia piśmienne, 1 go- 
dzina tygodniowo, we wtorki od 2—3, tamże; Tenże. 

Tłumaczenie i objaśnianie autorów klasycznych, 1 godzina tygodniowo, 
w piątki od 2—3, tamże; Tenże. 

9% 
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Ćwiczenia konwersacyjne, 1 godzina tygodniowo, w soboty od 2— 3, tamże; 
Tenże: 

Elementarna nauka języka ruskiego, 2 godziny tygodniowo, we wtorki 
od 6—8, w sali Nr. 40; Lektor p. Bogdan Łepki. 

Czytanie i objaśnianie noweli Marka Woweska p. t: Instytutka, 2 godziny 
tygodniowo, we środy od 6—8, tamże; Tenże. 

Ćwiczenia niemieckie piśmienne, 2 godziny tygodniowo, w poniedziałki 
12—1, w sali Nr. 32, w piątki od 10—11, w sali Nr. 33; Lektor 
p. Adolf Stylo. 

Ćwiczenia niemieckie ustne, 2 godziny tygodniowo, w piątki od 11—12, 
w sali Nr. 33, w soboty od 12—1, w sali Nr. 32; Tenże. 


Studyum rolnicze. 


Rok I. (Półrocze 1). 


Fizyka dośwtadczalna, 5 godzin tygodniowo, codziennie, prócz sobót od 
10—11; Prof. p. z. Dr. Witkowski. 

Chemia nieorganiczna, 5 godzin tygodniowo, codziennie, prócz sobót od 
11—12; Prof. p. z. Dr. Olszewski. 

Ćwiczenia w pracowni chemicznej, 9 godzin tygodniowo, w środy, czwartki 
i piątki, od 3—6; Prof. p. z. Dr. Schramm. 

Geometrya wykreślna z rysunkami, 2 godziny tygodniowo, w piątki od 
8—10; w Collegium novum, w sali Nr. 41; Prof. p. z. inżynier 
Sikorski. 

Botanika ogólna, 3 godziny tygodniowo, we wtorki, środy i czwartki 
od 9—10; Prof. p. z. Dr. Janczewski. 

Ćwiczenia botaniczne, 2 godziny tygodniowo, w soboty о411--1; Tenże. 

Anatomia i histología zwierząt domowych, 3 godziny tygodniowo, w środy 
i czwartki od 12—1 a w soboty od 8—9; Prof. p. n. Dr. Hoyer. 

Ćwiczenia w anatomii i histologii zwierząt domowych, 3 godziny tygo- 
dniowo, w poniedziałki od 9—ro i we wtorki od 4—6; Tenże. 

Zasady prawa cywilnego, 3 godziny tygodniowo, w poniedziałki, wtorki 
i piątki od 12—1; Prof. p. z. Dr. Górski. 


Rok II. (Półrocze III). 


Zasady geologii i pelrografii, 2 godziny tygodniowo, we wtorki i czwart- 
ki od 12—1; Prof. p. z. Dr. Szajnocha. 
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Chemia rolnicza, $ godzin tygodniowo, codziennie, prócz sobót od 8— 9; 
Prof. p. z Dr. Godlewski. 

Cwiczenia w chemii rolniczej, 9 godzin tygodniowo, w środy, czwartki 
i piątki od 3—6; Tenże. 

Ogólna nauka uprawy roli i roślin, 3 godziny tygodniowo, w poniedziałki, 
wtorki i środy od 10—11; Prof. p. n. Dr. Rogóyski. 

Hodowla zwierząt domowych część I, 4 godziny tygodniowo, w ропіе- 
działki i wtorki od 11—12, w czwartki od 10—11 i w piątki 
od 12—1; PibE. p. z. Dr. Klecki 

Mleczarstwo, 2 godziny tygodniowo, w poniedziałki i środy od 12—1; 
Tenże | 

Mechanika rolnicza, 2 godziny tygodniowo, w środy od 9--10 i piątki 
od 11—12; Prof. p. z. inżynier Sikorski. 

Budownictwo wiejskie, 2 godziny tygodniowo, w czwartki od 9—10 
i w soboty od 8—9. 

Ćwiczenia rysunkowe z inżynieryi rolniczej, 3 godziny tygodniowo, w So- 
boty od 9—12; Tenże. 

Nauka gospodarstwa społecznego, 3 godziny tygodniowo, w poniedziałki, 
wtorki i piątki od 9—10; Prof. p. n. Dr. Leo. 


Rok III. ¡Pólrocze V). 


'auka zarządu gospodarstwa wiejskiego, 5 godzin tygodniowo, codzien- 
nie, prócz sobót od 9— 10; Prof. p. z. Lubomęski. 
Konwersatoryum z zarządu gospodarstwa wiejskiego, 2 godziny tygo- 
dniowo, we czwartki od 3—5; Tenże. 
Szczegółowa uprawa roślin, 3 godziny tygodniowo, w czwartki i piątki 
od 8—9 i w soboty od 9-—10; Prof. p. n. Dr. Rogóyski. 
Konwersatoryum o uprawie roślin, 2 godziny tygodniowo, w piątki od 
3—5; Tenże. 

Encyklopedya leśnictwa, 2 godziny tygodniowo, w poniedziałki od 11—12 
i w soboty od 10—11; Radca leśnictwa Nowicki. 

Ogrodnictwo i sadownictwo, 2 godziny tygodniowo, we wtorki i piątki 
od 11—12; Inspektor pola doświadczalnego Brzeziński. 

Meltoracje rolnicze, 2 godziny tygodniowo, w środy i czwartki od 11—12; 
Prof. p. z. inżynier Sikorski. 

Mileczarsiwo, 2 godziny tygodniowo, w poniedziałki i środy od 12—1; 
Prof. p. z. Dr. Klecki. 

Konwersatoryum o hodowli zwierząt i ćwiczenia w młleczarstwie, 2 go- 
dziny tygodniowo, w soboty od 11—1; Tenże. 
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Weterynarya, 2 godziny tygodniowo, w poniedzialki i $rody od 8—9; 
Prof. p. n. Dr. Nowak. 

Demonstracye weterynaryjne, 1 godzina tygodniowo, w czwartki ой 12—1; 
Tenze: 

Technologia rolnicza, 4 godziny tygodniowo, we wtorki, środy, czwartki 
i piątki od 10--11; Profesor państwowej szkoły przemysłowej 
Steingraber. 

T Ćwiczenia i demonstracye = technologii rolniczej, 2 godziny tygodniowo, 
w poniedziałki od 3—5; Tenże. 

Nauka skarbowości, 2 godziny tygodniowo, we wtorki piątki od 12—1; 
Prof. p. n. Dr. Czerkawski. 


+ Tym znakiem opatrzone wykłady lub ćwiczenia są nadobowiązkowe. 


2) 


4) 


WYKAZ ZAKLADÓW 


с. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Biblioteka, pod kierunkiem i dozorem Bibliotekarza Dra Karola 
Estreichera-Rozbierskiego, w Kolegium Jagielloískiem, ul. 
$w. Anny 8, otwarta bywa na uzytek publiczny codziennie z wyja- 
tkiem czwartków w zimie od 8—1, w lecie od 9— 1 i od 3-5 
popołudniu i czytelnia profesorska codziennie od 6—9 wieczór. 


Zakłady Wydziału teologicznego. 


Seminaryum filozofii chrześciańskiej wraz z biblioteką, pod kierun- 
kiem i dozorem X. Prof. Dra Gabryla, w Collegium novum. 
Seminaryum historyi kościelnej wraz z biblioteką, pod kierunkiem 
i dozorem X. Prof. Dra Chotkowskiego, tamże. 


Zakłady Wydziału prawniczego. 


Seminaryum prawnicze wraz z biblioteką, pod kierunkiem i dozorem 
Prof. Dra Krzymuskiego, w Collegium novum. 


Zakłady Wydziału lekarskiego. 


Gabinet i prosektoryum anatomiczne, pod kierunkiem i dozorem Prof. 
Dra Kostaneckiego w Zakładzie anatomicznym, ul. Kopernika, 12. 
Zakład fizyologiczny, pod kierunkiem i dozorem Profesora Dra 
Cybulskiego, w Collegium medicum. 

Zakład farmakologiczny, pod kierunkiem i dozorem Profesora Dra 
Łazarskiego, tamże. 


24) 


26) 


Zakład chemii lekarskiej, pod kierunkiem i dozorem Profesora Dra 
Stopczańskiego, ul. Kopernika, 12. 

Gabinet i Prosektoryum patologiczno-anatomiczne, pod kierunkiem 
i dozorem Prof. Dra Browicza, w Collegium medicum. 

Zakład patologii ogólnej i doświadczalnej, pod kierunkiem i dozorem 
Profesora Dra Kleckiego, tamże. 

Klinika lekarska, pod kierunkiem i dozorem Profesora Dra Kor- 
czyńskiego, ul. Kopernika 15. 

Klinika chirurgiczna, pod kierunkiem i dozorem Profesora Dra 
Kadera, ul. Kopernika, 40. 

Gabinet anatomicano-chirurgicany, pod kierunkiem i dozorem Pro. 
fesora Dra Kadera, tamże. 

Klinika okulistyczna, pod kierunkiem i dozorem Profesora Dra 
Wicherkiewicza, ul. Kopernika, 40. 

Klinika położnicza, jako też Klinika chorób kobiet, pod kierunkiem 
i dozorem Prof. Dra Jordana, ul. Kopernika, 7. 

Pracownia położniczo-ginekologiczna, pod kierunkiem i dozorem Pro- 
fesora Dra Jordana, tamże. 

Klinika chorób dzieci, pod kierunkiem i dozorem Profesora Dra 
Jakubowskiego, w szpitalu św. Ludwika, ul. Strzelecka, 2. 
Klinika chorób wenerycznych i skórnych, pod kierunkiem i dozorem 
Profesora Dra Reissa, w szpitatu św. Łazarza. 

Zakład medycyny sądowej, pod kierunkiem i dozorem Profesora 
Dra Wachholza, w Collegium medicum. 

Zakład hygieny, pod kierunkiem i dozorem Profesora Bujwida, 
ul. Strzelecka, 7. 

Zakład weterynaryi, pod kierunkiem i dozorem Profesora Dra Мо. 
waka, -ul. św. Jana, 20. 

Oddział laryngologicany, służący jako klinika laryngologiczna, pod 
kierunkiem i dozorem Prof. Dra Pieniążka w szpitalu św. Łazarza. 


Zakłady Wydziału filozoficznego. 


Obserwatoryum astronomiczne, pod kierunkiem i dozorem Prof. Dra 
Rudzkiego, ul. Kopernika, 25. 

Zakład fizyczny, pod kierunkiem i dozorem Prof. Dra Witkow- 
skiego, w Collegium physicum, ul. św. Anny, 6. 

Zakład chemiczny I-szy, pod kierunkiem i dozorem Profesora Dra 
Olszewskiego, w gmachu chemicznym przy plantach, 22. 
Zakład chemiczny 1%, pod kierunkiem i dozorem Profesora Dra 
Schramma, tamże. 


27) 


28) 


29) 
30) 


31) 
32) 
33) 
34) 


35) 


36) 
37) 
38) 
39) 
40) 
41) 
42) 


43) 
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Pracownia psychologii doświadczalnej, pod kierunkiem i dozorem 
Doc. Dr. Heinricha, ul. św. Anny, 6. 

Zakład chemii rolniczej, pod kierunkiem i dozorem Profesora Dra 
Godlewskiego, w Collegium iuridicum, ul. Grodzka, 53. 
Gabinet mineralogiczny, w Collegium minus, ul. Gołębia, тт. 
Gabinet geologiczny, pod kierunkiem i dozorem Prof. Dra Szaj- 
nochy, w Collegium physicum, ul. św. Anny, 6. 

Ogród botaniczny t pracownia botaniczna, pod kierunkiem i dozorem 
Prof. Dra Rostafińskiego, ul. Kopernika, 25. 

Pracownia anatomiii fizyologii roślin, pod kierunkiem i dozorem Prof. Dra 
Janczewskiego, w pawilonie ogrodu botanicznego ul. Kopernika, 25. 
Gabinet zoologiczny, pod kierunkiem i dozorem Prof Dra Wie- 
rzejskiego, w Collegium physicum, ul. św. Anny, 6. ) 
Museum anatomii porównawczej, pod kierunkiem i dozorem Prof. 
Dra Hoyera, tamże. 

Gabinet połączonych zbiorów historyi sztuki i archeologii, pod zarzą- 
dem i dozorem Prof Dra Sokołowskiego i Prof. Dra Bień- 
kowskiego, w Collegium novum. 

Instytut geograficzny, pod kierunkiem i dozorem Prof. Dra Szwar- 
cenberg-Czernego, tamże 

Zakład hodowli zwterząt, pod kierunkiem i dozorem Prof. Dra 
Kleckiego, w Collegium iuridicum, ul. Grodzka, 53. 

Zakład ingynieryi rolniczej, pod kierunkiem i dozorem Prof. 
Sikorskiego, tamże. 

Zakład nauki о hodowli roslin i rolnictwie, pod kierunkiem i dozo- 
rem Prof. Dra Rogóyskiego, tamże. 

Pole doświadczalne, pod kierunkiem i dozorem Prof. Dra Rogóy- 
skiego na Prądniku. 

Stacya rolnicza doświadczalna, pod kierunkiem i dozorem Prof. Dra 
Jentysa, ul. Łobzowska Nr. 24. 

Seminaryum matematyczne, pod kierunkiem Prof. Dra Zoraw- 
skiego i Prof. Dra Zaremby, w Collegium novum. 
Seminaryum historyczne 3 pracownią, pod kierunkiem Prof. Dra 
Zakrzewskiego i Prof. Dra Smolki, tamże. 


44—45) Proseminaryum i seminaryum filologiczne, pod kierunkiem Prof. 


46) 


47) 


Dra Morawskiego, Prof. Dra Miodońskiego i Prof. Dra 
Sternbacha, tamże. 

Seminaryum filologiczne słowiańskie, pod kierunkiem Exc. Prof. Dra 
hr. Tarnowskiego i Prof. Dra Łosia, tamże. 

Seminaryum germanistycane, pod kierunkiem Prof. Dra Creize- 
nacha, tamże. 
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48) Seminaryum romańskie, pod kierunkiem Prof. Dra Kawczyń- 
skiego, tamze. 
49) Seminaryum filozoficzne, pod kierunkiem Prof. Dra Straszewskiego 
i Prof. Dra Pawlickiego, tamze. 
UWAGA. Uczniowie mogą w miarę potrzeby korzystać codziennie z wyżej wymienionych 
zakładów; inne zaś osoby, chcąc je zwiedzić, winny się udać w tym względzie 
do właściwego Przełożonego. Warunki, pod którymi przyjmuje się uczniów do 


seminaryów, oznaczone są w statutach. 


Wykaz wyktadów na Wydziale teologicznym 


wedle godzin. 


Godziny 


wykladu PRZEDMIOTY 


od 


do 
Filozofia: Rok. I. Logika i Neotyka, w poniedzialki i wtorki; Prof. p. z. 
Dr. Gabryl. 


Filozofia: Rok I. i II. Psychologia, we środy i piątki; Tenge. 


In seminario elucidabuntur selecta capita ex summa theol.: D. Tomae 
Aquinatis, fer. V; ۰ 


E dogmatica speciali tractatus: De Deo uno, Trino Redemptore, Mariolo- 
gia, fer. III; Nazwisko wykladajacego zostanie pózniej ogloszone. 


— | — à HMM ——X 


E dogmatica speciali tractatus: De Deo uno, Trino, Redemptore, Mario- 
logia, Sabbato; Nazwisko wykladajacego zostanie pózniej ogloszone. 


E theologia morali: De praeceptis divinis et de sacramentis, fer. II. III. 
VI. et VL; Prof. p. 0. Dr. Zyznadel. 


E dogmatica fundamentali, tractatus: De existentia Dei, de vera religione, 
de revelatione, de traditione et sacra scriptura fer. II. III. IV. V. 
et VI; Prof. p. о. Dr. ۰ 


E theologia morali: De praeceptis divinis et de sacramentis fer. V; Prof. 
р. о. Dr. 7renadel. 


a | 


E dogmatica speciali tractatus: De Deo uno, trino, Redemptore, Marolo- 
II gia, fer. II. IV. et V.; Nazwisko wykładającego zostanie później oglo- 
szone. 


o Z QC/0ÓJ 


12 Hermeneutica sacra, fer. VI. Prof. p. o. Dr. ۰ 
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Godziny 
wykladu 


"ed | do 


9 12 


PRZEDMIOTY 


Exegesis capitum selectorum ex Evangeliis, fer. III; #۰ 


Linguae hebraicae rudimenta, fer. V.; Prof. p. o. Dr. 8, 


Historia ecclesiastica, inde a primo aevo usque ad saeculum XVI., fer. V.; 
Prof. p. о. Dr. Chotkowskz. 


Ius canonicum, fer. VL; Prof. p. o. Dr. Gromnickt. 


O cenzurach kościelnych, w poniedziałki i czwartki; 7enże. 


Introductio generalis in libros ss. Vet. Test., fer. II. TIL. et IV.; Prof. 
p. о. Dr. 8 


Linguae hebraicae rudimenta, fer VI.; ۰ 


Historia ecclesiastica. inde a primo aevo usque ad saeculum XVI., fer, II. 
III. IV. et VI; Prof. p. o. Dr. 8۰ 


Ius canonicum, fer. Ш. et IV.; Prof. p. o. Dr. Gromnicki. 


Hermeneutica sacra, fer. V.; Prof. p. o. Dr. Sis. 


Exegesis.capitum selectorum ex Evangeliis fer. II. et IV.; Zdem. 


Ćwiczenia w seminaryum historyi ko$cielnej, we czwartki; Prof. p. z. Dr. 
Chotkowskt. 


Tus canonicum, fer. П. et V.; Prof, p. o. Dr. 8 


Exegesis sublimior Epistolae b. Pauli ad Titum, fer. П. et IV.; Prof. p. 
o. Dr. Spis. 


Wykaz wykladów na Wydziale prawa i administracyi 


wedle godzin. 


Godziny 
wykladu 


PRZEDMIOTY 


Historya i instytucye rzymskiego prawa prywatnego, w soboty; Prof. p. 
n. Dr. Wróblewski. 


Rzymskie prawo spadkowe, w środy, czwartki i piątki; Zenge. 


Rachunkowość państwowa, w poniedziałki, wtorki i środy; Prof. p. n. Dr. 
Cyfrowicz. 


Medycyna sądowa z demonstracyami, w czwartki, piątki i soboty; Prof. p. 
z. Dr. ۷۵۰ 


AA —————— — ——————————— —————————--- 


Austryackie prawo hipoteczne, w poniedzialki i wtorki; Prof. p. n. Dr. 
Jaworski. 


Historya prawa i państwa polsk:ego, w poniedziałki, wtorki, środy i czwar- 
tki; Prof. p. z. Dr. Piekosiński. 


Źródła prawa polskiego, w piątki i soboty; Zende. 


Historya państwa i prawa publicznego austryackiego, codziennie prócz 
sobót; Prof. p. z. Dr. Ulanowski. 


Prawo międzynarodowe prywatne ze szczególnem uwzględnieniem prawa 
austryackiego, w piątki; Doc. pryw. Dr. Rostworowski. 


Ekonomia polityczna (część I. Teorya ekonomii), codziennie prócz sobót; 
Prof. p. n. Dr. Czerkawski. 


Ustawodawstwo skarbowe austryackie, w środy, czwartki, piątki i soboty; 
Prof. p. n. Dr. Leo. 
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Godziny 
wykladu PRZEDMIOTY 
od | do 
Historya prawa niemieckiego, codziennie prócz sobót; Prof. p.n. Dr. Est 
reicher. 
Prawo kościelne, w poniedziałki, środy i piątki; Prof. p. z. Dr. Ulanowski. 
Prawo małżeńskie, kościelne i austryackie, we wtorki, czwartki i soboty; 
Tenże. 
Prawo handlowe, w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki; Prof. p. z. Dr. 
45 ы! Górski. 
Giełda i czynności giełdowe, w piątki; Tenże. 
Prawo polityczne ogólne i austryackie, codziennie prócz tobót; Excl. Prof. 
p. 2. Dr. Bobrayáski. 
Prawo międzynarodowe prywatne, ze szczególnem uwzględnieniem prawa 
austryackiego, w soboty; Doc. pryw. Dr. Rostworowski. 
Prawo rzymskie (część ogólna pandektów) codziennie; Radca Dworu Prof. 
р. z. Dr. Zoll (senior). 
Proces kanoniczny ze szczególnem uwzględnieniem kościelnego prawa kar- 
nego, w poniedziałki i środy; Prof. p. n. Dr. Brzesiński. 
Nauka o urzędach kościelnych, we wtorki i czwartki; 72e. 
II 12 
Ćwiczenia egzegetyczne w źródłach prawa kościelnego, w piątki; Tenge. 
Postępowanie sądowo-cywilne, codziennie; Prof. p. z. Dr. Zierżch, 
Austryackie prawo karne, codziennie prócz sobót; Prof. p. z. Dr. Жузу- 
muski. 
Encyklopedya prawa, w piątki i soboty; Prof. p. 2. Dr. Frerich. 
Historya i instytucye rzymskiego prawa prywatnego, we wtorki, środy 
12 I i czwarrki; Prof. p. n. Dr. Wróblewski. 
Rzymskie prawo familijne, w poniedzialki; Radca Dworu Prof. p. z. Dr. 
Zoll (senior). 
12 | 11/¿ | Austryackie prawo cywilne, codziennie; Prof. p. z. Dr. Zoll (iunior). 
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Godziny 
wykladu PRZEDMIOTY 


od | do 


4 5 Medycyna sądowa 2 demonstracyami, w soboty; Prof. p. z. Dr. ۰ 


Ekonomia polityczna (część II. Polityka ekonomiczna), codziennie prócz 
poniedziałków; Prof. p. z: Dr. Milewski. 


Prawo prasowe austryackie, w środy i soboty; Doc. pryw. Dr. Maka- 
rewics. 


Zgaśniecie zobowiązań, we wtorki; Prof. p. n. Dr. Wróblewski. 
е 8 0 P 


Ustrój Polski od XVI-XVIII wieku, w czwartki i piątki; Doc. pryw. 
Dr. 0۰ 


Zarys rozwoju handlu w Polsce, w poniedziałki; 7enże. 


Cześć ogólna ordynacyi egzekucyjnej, w poniedziałki; Prof. p. 2. Dr, ۰ 
O ||  هkûص⁄_l‎ — 


" Austryackie ustawodawstwo agrarne, w czwartki i piatki; Prof. p. n. Dr. 
77 Jaworski. 


Seminaryum z prawa kościelnego i polskiego, w środy; Prof. p. z. Dr. 
Ulanowski. 


Seminaryum z prawa cywilnego austryackiego, w środy; Prof. p. z. Dr. 
Zoll (iunior). 


Seminaryum z prawa karnego, w czwartki; Prof. p. 2. Dr- Avsymus£t. 


Seminaryum ekonomiczne, we wtorki; Prof. p. n. Dr. Czerkawski. 


Wykaz wykladów na Wydziale lekarskim 


wedle godzin. 


Godziny 
PI PRZEDMIOTY 
od | do 
Chemia lekarska zastosowana, w poniedzialki, wtorki i $rody; Prof. p. z. 
Dr. Stopczański. 
9 Kurs sześciotygodniowy dentystyki, codziennie; Doc. pryw. Dr. Zepkowski. 
Technika dentystyczna, w poniedziałki, czwarrki i soboty; Tenge. 
Ćwiczenia fizyologiczne, w poniedziałki i wtorki; Prof. p. z. Dr. Cybulski. 
و9‎ 
Ćwiczenia w badaniu fizycznem chorych, w soboty, Prof. p. n. Dr. ۸ 
Klinika chorób wewnętrznych, codziennie; c. k. Radea Dworu, Prof. p. z. 
Dr. Korczyński. 
Ambulatoryum kliniczne chorób jamy brzusznej, w soboty; Prof. p. 2. 
Dr. Jaworski. 
m Szczegółowa dyagnostyka chorób układu nerwowego, w soboty; Prof. p. 
n. Dr. Domański. 
Dyagnostyka położnicza, w niedziele; Prof. n. t. Dr. Rosner. 
Klinika chorób skórnych i wenerycznych, we wtorki; Prof. p. n. Dr. Reiss. 
Klinika chorób skórnych i wenerycznych, w czwartki i piątki; Prof. p. n. 
8!/ IO : : 
2 Dr. Reiss. 
9 10 Fizyologia, część І, w środy, czwartki i piątki; Prof. p. z. Dr. Cybulski. 


O — 
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Godziny 
wykladu 


PRZEDMIOTY 


od do 


س ل 


Ćwiczenia w plombowaniu i wyrywaniu zębów, we wtorki, środy i piątki; 
Doc. pryw Dr. Zepkowskt. 


Historya naturalna roślinnych środków spożywczych, codziennie, Doc. pryw. 
Dr. Zemberger. 


| i 


Aseptyczne operacye, 4 godziny tygodniowo, w dniach później oznaczyć 
się mających; Prof. p. z. Dr. Kader 


Histopatologia skóry, w soboty; Doc. pryw. Dr. Krzyształowicz. 


Sześciotygodniowy kurs psychiatryi, codziennie; Prof. n. t. Dr. Żuławski. 


—Q—————— | 


Ćwiczenia praktyczne w anatomii ciała ludzkiego, codziennie; Prof. p. z. 
Dr. Kostaneckhi. 


6 


PP | a w w 


Fizyologia, część І., w poniedziałki i wtorki; Prof. p. z. Dr. Cybulski. 


Histologia ogólna i szczegółowa, w środy, czwartki i piątki; Doc. pryw. 
Dr. Masiarskt. 


II Farmakologia i katagrafo:ogia, codziennie; Prof. p. z. Dr. Zazarski. 


Kursa praktyczne laryngologii wraz z rynologią, codziennie; Prof. р. z. 
Dr. Pieniążek. 


Klinika chorób dzieci, codziennie; Prof. p. z. Dr. Jakubowski. 


— | 


Ćwiczenia w histologii patologicznej, w soboty i niedziele; Prof. p. n. Dr. 
Ciechanowski. 


Choroby ostre zakaźne wieku dziecięcego, w soboty; Prof. p. n. Dr. Kaczyński. 


12 
Klinika położniczo-ginekologiczna, codziennie; c. k. Radca Dworu Prof. 


p. z. Dr. Jordan. 


Ćwiczenia praktyczne w badaniu, rozpoznawaniu i leczeniu chorych gine- 
kologicznych, w soboty; Doc. pryw. Dr. Braun. 


| и | NM UU ———»—. _-_ 


Histologia ogólna i szczegółowa, w poniedziałki i wtorki; Doc. pryw. Dr. 
Maztarski. 


Chemia dla medyków, codziennie; Prof. p. 2. Dr. 8, 
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Godziny 
wykladu PRZEDMIOTY 


od 


do 


Patologia ogólna i doświadczalna, codziennie; Prof. p. 2. Dr. Klecźi. 


Farmakognozya, codziennie Prof. p. 2. Dr. 8. 


Praktyczny kurs mięsienia, codziennie; Doc. pryw. Dr. Chlumsky. 


-- 


O operacyach ocznych z ćwiczeniami па oczach zwierzęcych, w piątki; 
Prof. p. z. Dr. Wźzcherkiewicz. 


Ogólna i specyalna chirurgia i klinika chrirurgiczna, codziennie; Prof. p. 
z. Dr. Kader. 


Anatomia opisowa ciała ludzkiego, codziennie nie wyłączając sobót; Prot. 
р. 2. Dr. Kostanecki. 


Anatomia patologiczna, codziennie, Prof. p. z. Dr. Byowżcz. 


Wykłady patologii i terapii chorób ocznych i poliklinika okulistyczna, co- 
dziennie; Prof. p. 2. Dr. Wicherkiewics. 


Ćwiczenia w klinicznych metodach badania mikroskopowego i chemicznego, 
w soboty; Prof. p. z. Dr. Jaworski. 


Ćwiczenia w sekcyach patologicznych, w poniedziałki, środy i piątki; Prof. 
p. n. Dr. Ciechanowski. 


Hygiena z ćwiczeniami, w poniedziałki, wtorki i czwartki; Prof. p. z. 
Bujwid. 


Hygiena z ćwiczeniami, w środy i piątki; Prof. p. z. ۰ 


CWA Ortopedya chirurgiczna, w soboty; Doc. pryw. Dr. Chłumsky. 

ама RZ PCE MEUM INNUIT S RZ ZZA, 
5 Medycyna sądowa, w środy; Prof. p. z. Dr. Wachholz. 

BENT] AE O c e DEREMATE IE EN 


Ćwiczenia chemiczne dla medyków, 4 godziny tygodniowo w dniach pó- 
źniej oznaczyć się mających; Prof. р. 2. Dr. Stopczańskt. 


6 Ćwiczenia w badaniu gardła, nosa, krtani i tchawicy, w soboty; Doc. pryw. 
Dr. Baurowics 


Medycyna sądowa, część І. w poniedziałki i wtorki; Prof. p. z. Dr. Wachhols, 


6 Fizyogloia ciąży, porodu i połogu, w czwartki i piątki; Prof. n. t. Dr. Rosner. 
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Godziny 
wykladu PRZEDMIOTY 


Nauka perkusyi i auskultacyi oraz innych metod fizycznnego badania cho- 
rych, w środy; Doc. pryw. Dr. Korczyński. 


Nauka perkusyi i auskultacyi oraz innych metod fizycznego badania cho- 
rych, w środy; Doc. pryw. Dr. ۵ 


ااا AE ZO R‏ ل 
Dyagnostyka lekarska, we wtorki i środy; Prof. p. n. Dr. 8۰‏ 
—————————————————————mm‏ 


Balneoterapia kliniczna, w poniedzialki; Doc. pryw. Dr. Korczyński. 


Wykaz wykladów na Wydziale filozoficznym 


wedle godzin. 


Godziny 
wykladu 


PRZEDMIOTY 


W seminaryum greckiem: Aischylosa Agamemnon, w soboty; LLO poz 
Dr. Sternbach. 


— ا‎ e 


Kwestya socyalna, w poniedzialki, wtorki, czwartki i pigtki; Prof. p. z. 
Dr. Pawlicki. 


Filozofia Karola Marxa, w środy; ۰ 


Seminaryum matematyczne: Oddział I. b., we wtorki i czwartki; Prof. p. 
2. Dr. Zorawski. 


Wstęp do analizy, we wtorki i czwartki; Prof. p. n. Dr. Zaremba. 


8 9 Rachunek całkowy, w poniedziałki, środy i piątki; Zende. 


Rachunek waryacyjny, w soboty; Prof. p. n. Dr. ۰ 


Chemia rolnicza, codziennie; Prof. p. z. Dr. Godlewski. 


Historya wieku NIX. od r. 1815, codziennie prócz sobót; c. k. Radca 
Dworu Prof. p. z. Dr. Zakrzewski. 


Starożytności sceniczne Greków i Rzymian, codziennie prócz sobót; Prof. 
p. z. Dr. ۰ 


Seminaryum matematyczne (oddział I. a.), w soboty; Prof. p. z. Dr. Zorawski, 


8 10 Rachunek waryacyjny, w poniedziałki; Prof. p. n. Dr. ۰ 


Geometrya rzutowa, w środy; ۰ 


Godziny 
wykladu 
od | do 
9 10 
9 II 
9 I 

10 11 

! 
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PRZEDMIOTY 


Geometrya analityczna, we wtorki, ezwartki i piatki; Prof. p. z. Dr. Zo- 
rawski. 


Geometrya różniczkowa, w poniedziałki i środy; 72722. 


Chemia farmaceutyczna, we wtorki, środy, czwartki i piątki; Prof. p. z. 
Dr. Schramm. 


Botanika ogólna, we wtorki, środy i czwartki; Prof. p. z. Dr. Rostafińskt. 


Botanika ogólna, we wtorki, środy i czwartki; Prof. p. z. Dr. Janczewski. 


Zasady zoologii, w poniedziałki, wtorki i środy; Prof. p. z. Dr. Wierzejski. 


Morfologia kręgowców część IL, w czwartki i piątki; Zende. 


Biologia ogólna, we wtorki, środy i czwartki; Doc. pryw. Dr. Siedlecki. 


Anatomia porównawcza i histologia zwierząt domowych, w poniedziałki; 
Prof. p. n. Dr. Hoyer. 


Ćwiczenia w anatomii i histologii zwierząt domowych, w soboty; Tenże. 


Era konstytucyjna monarchii austryackiej 1848—1867, w środy i soboty; 
Prof. p. n. Dr. Czermak. 


Państwo rzymskie i jego ustrój, codziennie prócz sobót; Prof. p. z. Dr. 
Morawski. 


Ćwiczenia botaniczne dla rolników, w soboty; Prof. р. z. Dr. Janczewski. 


W proseminaryum greckiem: Objaśnianie Iliady Homera, w soboty; Prof. 
p. z. Dr. Sternbach. 


Ćwiczenia w pracowni fizycznej dla matematyków i przyrodników, w so- 
boty; Prof. p. 2. Пт. Witkowski. 


А | 


Ogólny kurs geofizyki, codziennie prócz sobót; Prof. р. 2. Dr. Rudzki. 


Fizyka doświadczalna, codziennie prócz sobót; Prof. p. z. Dr. Witkowski. 


Ogólna geografia fizyczna, w poniedziałki i wtorki; Prof. p. z. Dr. Cserny. 
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Godziny 
wykladu PRZEDMIOTY 


od do 


Ogólna geografia handlowa, w czwartki i piątki; ۰ 


Starożytności greckie państwowe; w poniedziałki, wtorki i środy; Prof. p. 
2. Dr. 8. 


Literatura chrześcijańska łacińska; w czwartki i piątki; 72726. 


Literatura polska średniowieczna, w środy i piątki; Prof. p. n. Dr. Win- 
dakiewicz. 


Liryka polska XIX. wieku, w czwartki; ۰ 


Historya literatury ruskiej, w poniedziałki i wtorki; Prof. p. z. Dr. Tretiak. 


Objaśnianie staroruskich tekstów, w środy i piątki; Zenge. 


Gramatyka języka ruskiego, w czwartki; ۰ 


Ćwiczenia niemieckie piśmienne, w piątki; Lektor p. Adolf Stylo. 


Ćwiczenia w pracowni fizycznej dla medyków, w soboty; Prof. p. z. Dr. 
Witkowski. , 


Ćwiczenia zoologiczne, w soboty; Prof. p. z. Dr. Wierzejskt. 


Pracownia botaniczna, we wtorki; Prof. р. z. Dr. 8 


Ćwiczenia botaniczne dla przyrodników, w piątki; Prof. p. 2. Dr. Jan- 
светог Ре. 


Zasady mechaniki teoretycznej, codziennie prócz sobót; Prof. p. n. Dr. 
Natanson. 


Chemia nieorganiczna, codziennie prócz sobót; Prof. p. z. Dr. Olszewski. 


Historya Francyi i Anglii od XII—XV wieku, codziennie prócz sobót; 
2 Prof. p. n. Dr. Potkańskt. 


Początki państwa polskiego, w czwartki i piątki; Tenge. 


Historya greckiej architektury, codziennie prócz sobót; Prof. p. z. Dr. 
Bieńkowski. 


Godziny 
wykladu 


od 


do 
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PRZEDMIOTY 


Ćwiczenia archeologiczne, w soboty; Tenże. 


Składnica języka polskiego, w poniedziałki, wtorki i środy; Prof. p. n. Dr. Los. 


Gramatyka języka czeskiego, w czwartki i piątki; Zenze. 


Ćwiczenia niemieckie ustne, w piątki; Lektor p. Adolf Stylo. 


Dwadzieścia pięć wieków rozwoju europejskiej filozofii, codziennie prócz 
poniedziałków ; Prof. p. z. Dr. StrassewsE. 


Zasady geologii i petrografii, we wtorki i czwartki; Prof. p. z. Dr. Szajnocha. 


Anatomia porównawcza i histologia zwierząt domowych, w środy i czwartki; 
Prof. p. n. Dr. Zoyer. 


Literatura polityczna polska w ХҮ. w. we wtorki; Prof. p. z. Dr. X73y- 
żanowski. 


Historya sztuki średniowiecznej, w poniedziałki, wtorki i środy; c. k. Radca 
Dworu Prof. p. z. Dr. Sokołowski. 


Ćwiczenia praktyczne, w czwartki i piątki; Tense. 


Uber das Nibelungenlied und die deutsche Heldensage, we wtorki i środy; 
Prof. p. 2. Dr. Creizenach. 


Grammatische Übungen w czwartki; Zenge. 


Ćwiczenia niemieckie piśmienne, w poniedziałki; Lektor p. Adolf. ۰ 


Ćwiczenia niemieckie ustne, w soboty; 72e. 


Konjugacya sanskrycka wraz z objaśnianiem tekstów podług gramatyki 
Stenzlera, w poniedziałki; Doc. pryw. Dr. Mańkowski. 


Kurs elementarny języka angielskiego, we wtorki i piątki; Lektor p. ۰ 
Dziewicki. 


Ćwiczenia ustne i piśmienne w języku angielskim, w środy i soboty; Tenge. 


Tłumaczenie i objaśnianie autorów klasycznych, w poniedziałki i czwartki; 
Tenże. 
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Godziny 
wykladu PRZEDMIOTY 
od do 
Kurs praktyczny języka francuskiego, w poniedziałki i środy; Lektor p. 
Pawel Rongier. 
Ćwiczenia ustne i piśmienne, w czwartki; ۰ 
2 3 Opowiadania w języku francuskim, we wtorki; Tenze. 
Tłumaczenie i objaśnianie autorów klasycznych, w piątki; Tenże. 
Ćwiczenia konwersacyjne, w soboty; Tense. 
A ل‎ — —A 
Ćwiczenia w anatomii i histologii zwierząt domowych, we wtorki; Prof. 
p. n. Dr. Hoyer. 
2 4 
Konjugacya sanskrycka wraz z objasnianiem tekstów podług gramatyki 
Stenzlera, w czwartki; Doc. pryw. Dr. Mańkowski. 
| —— 
Dzieje malarstwa w Holandyi w wieku XVII, w poniedziałki, wtorki, środy 
i czwartki; Prof. p. n. Dr. hr. Mycielski. 
Ćwiczenia praktyczne w źródłach do dziejów sztuki, w piątki; ۰ 
5 4 Kierunki literackie wieku XIX, w poniedziałki; Prof. n. t. Dr. Zdsżechowskt. 
Objaśnianie utworów Puszkina i Lermontowa, we wtorki; Tenże. 
Uber Goethes Leben und Werke, w czwartki, piątki i soboty; Prof. p. z. 
Dr. Cretzenach. 
3 5 Dyplomatyka średniowieczna, ze szczególnem uwzględnieniem regestów, 
w soboty; Prof. p. z. Dr. Krzyżanowski. 
Ćwiczenia chemiczne dla farmaceutów II. r., codziennie prócz sobót; Prof. 
p. 2. Dr. Olszewski. 
Ćwiczenia chemiczne dla przyrodników, w poniedziałki, środy i piątki; Tenze. 
3 6 Ćwiczenia chemiczne dla przyrodników, codziennie prócz sobót; Prof. p. 
z. Dr. Schramm. 
Ćwiczenia chemiczne dla rolników, w środy, czwartki i piątki; ۰ 
Ćwiczenia w chemii rolniczej, w środy, czwartki i piątki; Prof. p. z. Dr. 
Godlewski. 


Godziny 
wykladu 


od 


do 
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PRZEDMIOTY 


Teorya ciepła, we wtorki; Prof. p. z. Dr. Witkowski. 


Objaśnianie utworów Puszkina i Lermontowa, w poniedziałki; Prof. n. t. 
Dr. Zdziechowskt. 


Literatura polska w XIX wieku, we wtorki, środy i czwartki; Ekscl. Prof. 
p. z. Dr. hr. Tarnowski. 


Kochanowski i jego następcy, w piątki i soboty; Tense. 


Gramatyka historyczna i praktyczna języka włoskiego, w poniedziałki; 
Prof. p. 2. Dr. Kawczyński. 


Seminaryum matematyczne dla młodszych, we wtorki; Prof. p. n. Dr. 
Zaremba. 


Seminaryum dla starszych, w środy; Tenge. 


Przegląd skrytopłciowych, w piątki; Prof. p. z. Dr. Rostafińskt. 


Systematyka roślin, w poniedziałki; Tenge. 


Seminaryum łacińskie, w poniedziałki; Prof. p. z. Dr. Morawski. 


Teorya ciepła, w czwartki; Prof. p. z. Dr. Witkowski. 


Konwersatoryum fizyczne,we wtorki; Prof. p. z. Dr. Witkowski i Prof. p. 
z. Dr. Natanson. : 


O budowie geologicznej Europy, we wtorki i czwartki; Prof. p. z. Dr. 
Ssajnocha. 1 


Węgiel kopalny i olej skalny, w piątki; Tenge. 


Mikrobiologia, cześć ogólna, w środy; Prof. p. n. Dr. Vowak. 


Pojęcia polityczne wieków średnich, w poniedziałki i piątki; Prof. p. z. 
Dr. Krzyżanouski. 


Dyplomatyka średniowieczna, ze szczególnem uwzględnieniem regestów, 
w czwartki; Tenze. 
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Godziny 
wykladu 
od do 
5 6 
s W 
6 7 
6 8 


PRZEDMIOTY 


Historya grecka, w środy; Prof. p. n. Dr. Czermak. 


Seminaryum slawistyczne, w czwartki i piątki; Prof. p. n. Dr. Zof. 


Historya literatury francuskiej w XVII i w połowie XVIII wieku, w środy, 
czwartki i piątki; Prof. p. z. Dr. ۰ 


Gramatyka historyczna i praktyczna języka włoskiego, we wtorki; ۰ 


Seminaryum historyczne, w soboty; Prof. p. n: Dr. Czermak. 


Seminaryum filologii romańskiej, w poniedziałki; Prof. p. z. Dr. ۰ 


O metodach umiejętnych badań, w środy i piątki; Prof. p. z. Dr. Stra- 
SzeWSAŁ. 


Poglądy fizyki na budowę świata, w czwartki; Doc. pryw. Dr. Heinrich. 


Zasadnicze pojęcia filozofii przyrody, w poniedziałki i piątki; ۰ 


Dynamika chemiczna; w piątki: Doc. pryw. Dr. 7ołłoczko. 


Osmotyczna teorya roztworów, we wtorki; Tenge, 


Historya grecka, we wtorki i piątki; Prof. p. n. Dr. Czermak. 


Dzieje Polski Jagiellońskiej, w poniedziałki i czwartki; ۰ 


Germanistisches Seminar: Übungen für Anfänger, w środy; Prof. p. z. Dr. 
Creisenach. 


Seminaryum filozoficzne, w poniedziałki; Prof. p. 2. Dr. Staszewski. , 


Seminaryum filozoficzne, we wtorki; Prof. p. 2. Dr. Pawlicki. 


Ćwiczenia geograficzne, we wtorki; Prof. p. 2. Dr. Свету. 


Seminaryum historyczne, w środy; c. k. Radca Dworu Prof. p. z. Dr. 
Zakrzewski. 


Godziny 
wykladu 


do 


PRZEDMIOTY 


Prace z zakresu jezyków i literatur romañskich, w piatki; Prof. p. z. Dr. 
Kawczyński. 


Elementarna nauka języka ruskiego, we wtorki; Lektor p. Bohdan Łepki. 


Czytanie i objaśnianie noweli Marka Wowczka p. t. Instytutka, w środy; 
Tenże. 


Kraków w średnich wiekach i za Zygmuntowskich czasów, we wtorki 
i piątki; Doc. pryw. Dr. Kopera. 


Erklirung ausgewihlter Gedichte Goethes und Schillers, w środy; Prof. 
p. 2. Dr. Creisenach. 


| 1 —— UU QAMa 


Seminaryum pedagogiczno-dydaktyczne, w soboty; Prof. p. z. Dr. Stra- 
szewski. 
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Rozkład godzin wykładowych na studyum rolniczem w półroczu zimowem 1903/1904. г. 


Rok III. 


Poniedziałek 


9-0 


e uski 


Botanika ogólna; 


Prof. Dr. Janc 


Geometrya wykreślna z rysunkami; 
Prof. Sikorski. 


10—11 


Witkowski. 


Fizyka doświadczalna; 


Prof. Dr. 


1 19 | 
Ćwiczenia z anatomii | | | 

i histologii zwierzat | 
domowych; 

Prof. Dr. Zoyer. 


Zasady prawa 
cywilnego; 
Prof. Dr. Górski. 


Olszewski. 


| 
| A / 
| Anatomia porówna- 
wcza i histologia 

| zwierza! domowych; 


Prof. Dr. Zoyer. 


Chemia nieorganiczna; 
Prof. Dr. 


Zasady prawa 
cywilnego; 
Prof. Dr. Górski. 
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